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κ. αιερουω ουβηου οὐοραιχω Ἤμωου χε φνουΓ Ντφε ναΓ ναν νουευθενια 
ουοδ ανον Νε νεηἑθιαικΝτουβο τεννακωΓ. Νθωτεν δε ΝΝΕ ὠωπι ΝΩΤΕΝ 
'Ὕουμερος ουδε δικαιοςυνη οὐδε ἑρμευὶ μεν ι3 ΗΑ. 


-π. οὉ οὉ -:- ΟὉ ος οὐ 


ΕΖτγᾶ 8 10. οὐορ αχω Ἥμωου χε μαώεΝνωτεν ετετενουωμ ΕΝΙΚΕΝι ουοξ ζω 
᾿ΝΝΙ 2λοχ οὐορ ετετεν ταουὸ Ννικληρος θα ἬμΟΝτου Ὃολι. χε πιξροου 4ουαβ 
πε Ἥπενθοις.ουορ περβωλ ἐβολ χε πθοις πε τετενχομ 


